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PART III 
Medical Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ സി1/ 726/ 2014 / ഗവ . ന . കോ . ആ . 2014 നവംബർ 4 . 

ആല പ്പുഴ ഗവൺ മെന്റ് നേഴ്സിംഗ് കോളേജ് 
ലൈബ്രറിയിൽ ലൈബ്രറി ആട്ടോമേഷൻ ഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ 06 2014. 
അടങ്കൽ തുക - 4,90 ,000. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 980. 

പകർപ്പ് - 490. 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 29- 12 - 2014, 4 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- 30 - 12 - 2014, 12 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 - 12- 2014 , 
2 മണി. 


അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. ദർഘാസിനു മുകളിൽ “ദർഘാസ് 
നമ്പർ 06 / 2014 ലൈബറി ആട്ടോ മേ ഷ നു വേണ്ടി എന്ന് 

രേഖ പ്പെ ടു ത്തേ ണ്ട താ ണ് . ടെണ്ടർ ഫോറ ത്തിന്റെ വില 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതരുന്നവർ 19 - 12 - 2014 - നുമുമ്പായി 
പോസ്റ്റൽ ചാർജായ - 50 സഹിതം അയച്ചു തരേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധിയാ യാൽ തൊട്ടടുത്ത 
പ്രവൃത്തി ദിവസം അതേ സമയത്ത് ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതാണ്. 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവൃത്തി ദിനങ്ങളിലും കോളേജ് 
ഓഫീസിൽനിന്നും ലഭ്യമാണ്. 
No. Cl/726/2014/GCNA . 

4th November 2014 . 
Sealed tenders are invited for the installation of 
Library Automation in the College Library of Government 
College of Nursing , Alappuzha as follows. 

Tender No . — 06 / 2014 . 
Estimate Cost - 4,90,000 . 
Cost of tender form : 

- Original - 980 . 

Duplicate = 490 . 
Last date and time of sale of tender forms — 
29 -12 -2014, 4 p , m . 


- മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
നേഴ് സിംഗ് കോളേജ്, ആലപ്പുഴ എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
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Last date and time of receipt of tender forms — 
30 - 12 - 2014, 12 Noon . 

Date and time of opening — 30 - 12 -2014 , 2 p. m . 

Tenders should be addressed to the Principal, Govt. 
College of Nursing, Alappuzha and should be 
superscribed as “ Tender No. 06 / 2014 for Library 
Automation ” . Tender cost in the form of Money Order 
will be accepted towards the cost of tender form till 
19 -12 - 2014 and 50 should be sent additionally as postal 
charge. If the date of opening of tender is any holiday it 
will be opened in the next working day at said time in the 
presence of tenderers if any . More details can be had 
from the Office of Government College of Nursing, 
Alappuzha on all working days. 
Govt. College of Nursing , 
Vandanam Medical College Complex , 
Medical College P . O ., 
Alappuzha- 5 . 

Principal. 


(Sd.) 


ദർഘാസ് പരസ്യം 
നമ്പർ ജി1- 9164/ 2013/ എം . സി.എച്ച്. 2014 ഒക്ടോബർ 24. 

തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി അങ്കണത്തിൽ 
1 - 1 - 2015 മുതൽ 31 - 12 - 2015 വരെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് 
മിൽമാ - കം - കഫ്റ്റീരിയ (മിൽമ ഉൽപ്പന്നങ്ങളും, ചായ , കാപ്പി, 
ലഘു ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ) നടത്തിപ്പിനായി അംഗീകൃത 
ഏജന്റുമാരിൽനിന്നും മൽസര സ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ 
താഴെപ്പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി ക്ഷണിക്കുന്നു . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതി അടക്കം): 

അസ്സൽ - 1,500 + വാറ്റ്. 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 750 + വാറ്റ്. 
ദർഘാസ് വിൽപ്പന തുടങ്ങുന്ന തീയതി 20- 11- 2014. 

ദർഘാസ് വിൽപ്പന അവസാനിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും - 10 -12 - 2014 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് സമർപ്പി ക്കേ ണ്ട് അ വ സാന തീയതിയും 
സമയവും - 11- 12 - 2014, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 11- 12-2014, 
2 . 30 മണി. 


- 2. മിൽമയുടെ ഉൽപന്ന ങ്ങ ൾ കൂടാതെ സൂപണ്ട് 

അനുവദിച്ചുതരുന്ന ലഘുഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ, ചായ , 
കാപ്പി മുതലായവ മാത്രമേ വിൽപ്പന നടത്തു വാൻ 
അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്തപക്ഷം നടത്തിപ്പിനുള്ള 
അവകാശം ഏതു സമയത്തും റദ്ദ് ചെയ്യു വാ നുള്ള 
അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 
3. ബൂത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷ്യ വസ്തുക്കൾ 
ഗുണനിലവാരം പുലർത്തേണ്ടതാണ്. അല്ലാത്തപക്ഷം 
കരാർ റദുചെയ്യു ന്ന തുൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ 

സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. 
4 . ഏറ്റവും കൂടിയ തുകയ് ക്ക് ടെണ്ടർ വയ്ക്കുന്ന 
വ്യക്തിക്ക് ( ദർഘാസ്/ ലേലം കൊള്ളുന്ന) ഒരു വർഷ 
ത്തേക്ക് നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം ഉറപ്പിക്കുന്നതും 
ടി വ്യക്തി പ്രസ്തുത തുക മുഴു വൻ മെഡിക്കൽ 
കോളേജ് ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ടിന്റെ ഓഫീസിൽ 
അടയ്ക്കേണ്ടതും, 100 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ഉടമ്പടി 
മൂന്നു ദിവസത്തിനകം ഒപ്പുവച്ച് നൽകേണ്ടതുമാണ്. 
5. ചായ , കാപ്പി കൂടാതെ താങ്കൾ വിൽക്കു വാൻ 
ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലഘുഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് 

ഉള്ളടക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 
- 6. മിൽമാ ഉൽപന്നങ്ങൾ ഒഴിച്ച് ബൂത്തിൽ വിൽക്കുന്ന 

സാധ ന ങ്ങ ളുടെ വില സൂപണ്ട് നിശ്ചയിച്ച് 
നൽകുന്നതും ടി തുകയ്ക്ക് വിൽപന നടത്തേണ്ടതും 
ഇതു സം ബ ന്ധിച്ച് ബോർഡ് മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പി 

ക്കേണ്ടതും ആകുന്നു . 
7. കൂടുതൽ തുകയ്ക്ക് ദർഘാസ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തി 

മൊത്തം തുകയുടെ 25 % അപ്പോൾത്തന്നെ ഓഫീസിൽ 
അയക്കേണ്ടതും, ബാക്കി തുക ഉടമ്പടിയോടൊപ്പം 
മൂന്നുദിവസത്തിനകം ഡിമാന്റ് ഡാറ്റായി ഓഫീസിൽ 
അടയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. മിൽമായുടെ അംഗീകൃത 
ഏജന്റ് എന്നു കാണിക്കുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം സഹിതം 
ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. പരിശോധനയ്ക്കുശേഷം അസ്സൽ 
തിരിച്ചു നൽകുന്നതാണ്. 
8. ദർഘാസ് തീയതിക്കുശേഷം സമ്പാദിച്ച സോൾവൻസി 

സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പിനോടൊപ്പം 
ദർഘാസിനോടുകൂടി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 
9. എച്ച്. ഡി . എസി ലേക്ക് നിർബ ന്ധ മായും വാടക 

മുൻകൂറായി അടച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. 
10 . ബൂത്ത്നടത്തിപ്പിനുള്ള അവകാശം ഒരു കാരണവശാലും 

ഒരു വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അനുവദിക്കുന്നതല്ല. 
11. ഒരു വർഷം കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന തീയതി 
മുതലോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണവശാലോ ബൂത്ത് 
നടത്തുന്നതിനുള്ള അവകാശം നഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ആ 
ദിവസം മുതൽ ഏഴു ദിവസത്തിനകം കരാറുകാരൻ 
സ്വന്തം ചെലവിൽ ബൂത്ത് പൊളിച്ചുമാറ്റേണ്ടതാണ്. 
അല്ലാത്ത പക്ഷം യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും കൂടാതെ 
അ ത് ലേലം ചെയ്ത് തുക സർ ക്കാ രി ലേക്ക് 
മുതൽകൂട്ടുന്നതാണ്. 

ലേ ത്തിലും/ ടെണ്ട റിലും ഏറ്റവും കൂടിയ നിരക്ക് 
രേഖപ്പെടുത്തുന്നയാൾക്ക് ടെണ്ടർ/ ലേലം ഉറപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. 
മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപ്രതി, 

( ഒപ്പ്) 
തൃശ്ശൂർ. 

സൂപ്രണ്ട്. 


ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന തുകയുടെ 
ഒരു ശതമാനം നിരതദ്രവ്യമായി സൂപ്രണ്ടിന്റെ പേരിൽ ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് ആയി ടെണ്ടറിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ടെണ്ടർ 
തുറക്കുന്ന ദിവസം അവധി പ്രഖ്യാപിക്കുക യാ ണെ ങ്കിൽ 
അതിനടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ടെണ്ടറുകൾ തുറക്കു ന്ന 
തായിരിക്കും. ദർഘാസ് കാരണ സഹിതമോ, അല്ലാതെയോ 
തള്ളിക്കളയുന്നതിനുള്ള അധികാരം സൂപ്രണ്ടിൽ നിക്ഷിപ്ത 
മാണ്. ടെണ്ടർ തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പായി 11-12 - 2014, 2 മണിക്ക് 
പരസ്യ ലേലംഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. ലേലത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ 
അന്നേ ദി വസം ഓഫീസിൽ 10 , 000 ഇ . എം . ഡി . 
കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 


- നിബന്ധനകൾ 


1. മിൽമാ കം കഫ്റ്റീരിയ നടത്തിപ്പിന് 10 X 8 ചതുരശ 
അടി സ്ഥലം ആശുപത്രി കോമ്പൗണ്ടിൽ സൂപ്രണ്ട് 
തീരുമാനിച്ച് അനുവദിക്കുന്നതായിരിക്കും. ബൂത്തിന്റെ 
ആവശ്യത്തിനുവേണ്ടവെള്ളം, വൈദ്യുതിഎന്നിത്യാദികൾ 
കരാറുകാരൻ സ്വന്തം ചെലവിൽ താൽക്കാലികാടിസ്ഥാന 
സൗകര്യങ്ങൾ സജ്ജീകരിക്കേണ്ടതാണ്. 
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